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大 劣 按 蚊 雄 蚊 的 艾 配 能 力 和 日 龄 及 
交配 次 数 对 其 生殖 系统 形态 学 影响 
的 观察 


STELLET: 


《第 三 军医 大 学 寄生 虫 学 教研 室 、 重 庆 ) 





摘要  。 本文 在 实验 室 条 件 下 ,观察 大 省 按 蚊 (Anopheles dirws) 织 蚊 交配 能 力 和 日 珍 .交配 及 交配 
后 间歇 期 对 其 生殖 系统 形态 学 的 影响 。 羽 化 后 1 小 时 可 见 丝 状 精 于 ，22 小 时 尾 器 全 部 旋转 180"。3 一 13 日 
MER STACK TTT. FA A, RR OLA OT eT RL i, M 
腺 透明 区 宽度 变 窗 直至 消失 。 多 次 交配 比 一 次 交配 后 ,其 阶 丸 内 精子 量 减 少 、 透 明 区 宽度 增加 明显 ;交配 后 
经 过 一 定 同 软 期 上 后、 生殖 系统 能 重新 恢复 和 活力、 但 终 次 交配 后 其 恢复 伺 度 和 速度 运 比 灾 负 一 次 名 为 盆 。 大 
FRERE AR ED EL oT Wb A HO A ee 

XNA KREN BRERA A ht sz fic 


KERA (Anopheles dirus) 是 野 栖 蚊 种 ,常规 滞留 喷洒 效果 不 太 理想 ， 生 物 学 控 
制 包括 址 传 控制 是 媒介 控制 研究 的 一 个 重要 途 笃 ， 大 多 数 遗 传 控制 法 采用 释放 雄性 不 育 
或 遗传 基因 改变 的 雄 蚊 使 其 后 代 种 群 减 少 。 然 而 在 自然 界 , 对 其 种 群生 态 . 雄 蚊 交 配 习 人 性 
了 解 甚 少 ,而 雄 蚊 种 群 的 日 龄 分 布 .交配 能 力 对 在 自然 界 评价 竞争 结果 和 控制 研究 是 极其 
重要 的 。 本 文 研究 的 目的 是 定量 描述 与 日 龄 和 交配 史 有 关 的 雄 蚊 生殖 系统 形态 学 及 不 同 
日 龄 的 交配 能 力 , 为 大 劣 按 蚊 在 自然 界 的 遗传 和 控制 研究 提供 有 用 资料 。 


材料 与 方法 

大 劣 按 蚊 为 我 室 建 立 的 自然 交配 繁殖 种 群 ， 每 晚 用 光照 度 为 16 Lux 的 蓝光 诱导 交 
配 , 饲 养 条 件 同 前 ( 刘 连 珠 等 , 1986)。 

雄 蚊 日 龄 与 交配 史 观 察 方法 “将 1 小 时 内 羽化 的 雄 蚊 单独 置 笼 ， 每 隔 一 定时 间 解 
剖 10 只 以 上 ， 观 察 其 尾 器 旋转 程度 ， 罕 丸 内 形态 上 成 熟 精子 产生 的 时 间 等 。 参 照 Mah - 
mood 与 Reisen (1982) 的 方法 ， 将 解剖 后 生殖 系统 各 部 分 置 于 生理 盐水 中 , 进行 观察 、 
测量 : 〈1) 罕 丸 的 最 大 长 度 和 宽度 六 2) 总 精囊 数 ; 《3) 塞 丸 后 端 所 含 精子 (简称 存 精 处 ) 占 
据 宁 丸 的 比例 ;47) 附 腺 的 最 大 长 度 和 宽度 ;:(5) 附 蛛 的 饱满 程度 ; (6) 射精 管 的 长 度 和 宽 
Eo MARMARA 0.2,3,5.6.7,10.12,15,17,20 25,30, SMA Ma 25 只 。 为 了 观 
察 日 龄 和 交配 对 生殖 系统 的 影响 ,在 1 一 2、3 一 5、5 一 7 .10 一 12.15 一 17、20 一 22 HAR 
蚁 各 一 只 与 10 只 雌 蚊 (3---5 日 龄 ) 同 笼 48 小 时 后 分 别 进行 解剖 、 测 量 , 各 日 龄 组 雄 蚊 实测 


本 文 于 1987 年 4 月 收 到 。 
* 王 兴 相 教 授 , 冯 烷 英 副教授 对 本 文 提出 宝 册 意见 , 刘 丽 娟 同志 参加 部 分 工作 , 讶 此 致谢 。 
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KELOR 上 ,其 中 3 一 5 HMR Hes 150 § 只 以 上 ( 见 表 1). 为 了 定量 观察 交配 后 生殖 系统 
恢复 的 程度 和 速度 ,将 3 EAERI 只 与 10 只 肉 蚊 (3 一 5 日 龄 ) 同 笼 交配 后 12.36.60.84 
小 时 分 别 解剖 、 测 量 , 观察 交配 一 ` 二 、` 三 次 的 雄 玉 分 别 为 51、17、 8 只 ,实测 数 见 表 5。 以 
上 每 笼 内 上 肉 旷 受精 囊 受 精 数 即 为 雄 蚊 的 交配 次 数 。 


表 1 单个 和 群体 大 淄 按 蚁 纵 蚊 交配 情况 观察 


— e 


wee 


| US cee O | eeeeieR ene 
是 让 一 一 一 | 一 一 一 一 
aT te ae ED ERY 
BCA) peer ay REALL | Se SEB Sat 





1 一 2 47 
3—5 | 153 
5 一 7 46 
10 一 12 | 47 
15 一 17 | 47 
20- 一 22 | 40 


0.383 0.702 0 464 
0.503 0.739 0.636 
0.391 0.565 0.571 
0.425 0.638 0.619 
0.277 0.404 0.412 
0.125 >| 0.225 0.278 





* 单个 未 交配 谁 蚊 与 10 只 3 一 5 BOE 2 个 晚 二 后 解剖 观察 。 
”** 25 只 未 交配 谁 蚊 与 25 只 3 一 5 日 龄 肉 蚊 同 笼 2 个 晚上 后 解剖 观察 ,此 结果 为 3 批 的 平均 数 。 


结 采 


一 、 雄 蚊 羽 化 后 24 小 时 内 生殖 系统 的 变化 

羽化 后 1 小 时 内 肠 道 内 可 见 黑 色 胎 凑 , 罕 九 浅黄 色 , 存 精 处 含 丝 状 精子 ， 输 精 管内 未 
见 精 子 , 附 腺 灰白 色 , 内 含 较 多 颗粒 样 物质 , 尾 器 未 旋转 。6 小 时 : SLRAMR, DRE 
帮 输 精 管 近 端 可 见 精 子 , 附 腺 浅 灰 色 , 半 数 左右 尾 器 旋转 90° 左右 。10 小 时 : SARE 
色 , 存 精 处 精子 排列 清晰 ,整齐 , 渐 向 输精管 远 端 移动 ， 附 腺 颗粒 变 小 且 细 ， 尾 器 旋转 90° 
以 上 ,个 别 已 达 180°。18 小 时 : 大 部 雄 蚊 尾 器 旋转 完毕 ;22 小 时 。 尾 器 全 部 旋转 180°, 输 
精 管 远 端 至 贮 精囊 处 均 可 见 到 精子 。 在 此 期 间 , 附 腺 颜色 逐渐 加 深 ， 灰 白色 至 黑 灰 色 ,但 
透明 区 宽度 变化 不 明显 。 

二 、 日 龄 对 单个 和 群体 大 劣 按 蚊 交配 的 影响 | 
O ARILAR RRA AE BE 3 一 5 日 龄 ,有 50.3% ARM, 10-12 BE 

交配 能 力 仍 很 强 , 达 42.5%, 15—17 日 龄 后 逐渐 下 降 , 在 20 一 22 ARDE 12.5% HER 

有 交配 能 力 。 不 同日 龄 单个 和 群体 交配 经 统计 学 分 析 后 【《 除 1 一 2 日 龄 组 )，u 值 均 小 于 
1.96, 无 显著 性 差异 ,说 明 在 该 实验 条 件 下 ,单个 或 群体 对 其 交配 能 力 无 明显 影响 。 | 

=, ABN REMRANERARBSSEE 

刚 羽化 时 , BLK. RRB), 25 日 龄 宽度 、30 日 龄 长 度 最 大 ， 即 老龄 奴 蚊 罕 丸 长 、 
宽度 较 大 。 所 测 左 右 两 叶 府 丸 大 小 无 明显 差异 (p> 0.05)。 精囊 数 在 刚 羽 化 〈 0 Ait) 
最 多 ， 随 着 日 龄 增加 而 逐渐 减少 ， 存 精 处 占据 潼 丸 的 长 度 的 比例 随 日 龄 增加 而 逐渐 增加 
(P < 0.05)， 其 内 精子 呈 束 状 ,形成 弧 形 、 环 形 或 8 字形 等 (图 版 1: 1、2、3) ( 表 2)。 

解剖 镜 下 观察 ,小 于 1 AA RR BE o MER RE p BR BE A Be TT 
逐渐 增加 ,新 羽化 雄 蚁 在 中 央 分 泌 细胞 和 腺 壁 之 间 有 一 透明 区 ,其 宽度 平均 为 29.22 3.13 
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表 2 MMNRLNAS 
ra (天 










on RE hE 一 一 一 -一 -一 一 -一 一 
一 一 一 一 ee a ol 
























u KE (um) 252b 270a 277 a 180a 278a 
宽度 (um) 106c 121ab 126ab 127ab 1 2Uab 
i Ezi 3.8a 3.2b 2.0¢ l.7¢ 1.5¢ 
tL 存 精 处 (96) 34.2d 52.3¢ 75.9b 78.9b 77.9b 
WS KE (um) 279g 306def 314cde 340ab 328bcd 330abc i 
Re 宽度 (um) 120c 130b 136ab 140a 140a 143a 
射 长 度 Cum) | 245b 271s 275a |! 28la 282a 283a 








122ab 129a 





118ab 





119ab 





管 宽度 (um) 
* AWA MRSS. ARGO tT, NM. 各 岁数 经 方 著 分 析 后 ， 同 一 排 中 的 相同 字母， 


um (PORK I: 4), 透明 区 环绕 附 腺 周围 , 随 着 日 龄 增加 , 分 族 物 增加 , 透明 区 宽度 变 罕 。 3 
日 龄 后 透明 区 主要 局 限于 腺 体 前 端 或 后 端 ,6 日 龄 店 , 分 刻 细胞 及 其 分 泌 的 雄性 附 腺 物质 
完全 充满 整个 腺 体 (图 能 I. 5)， 刚 羽化 时 附 腺 及 射精 管 长 .宽度 最 小 , 5、25、30 日 龄 的 附 
腺 长 ,宽度 较 大 。 

四 、 交 配对 不 同日 龄 梭 蚊 生殖 系统 的 影响 

观察 结果 表明 : 1 一 2 Aa ERTL RRS, AE Fe RSE LAE I, 
Ze G28 A AR 3S Ai RE CH Se ESE (Pp > 0.05) ， 交 配 后 精囊 数 减少 , 附 腺 长 、 宽 度 增 
JH, 透明 区 宽度 增加 ,多 次 交配 后 , 透明 区 宽度 明显 增加 ( 表 3)。 

3 一 5、 5 一 7、10 一 12、15 一 17、20 一 22 Fas HERS Le. EE .成熟 精囊 数 , 附 腺 长 , 宽 
度 交 配 前 后 基本 无 明显 变化 。 交 配 层 特别 是 多 次 交配 的 雄 蚊 ,. 存 精 处 占据 察 丸 的 化 例 下 
降 , 附 腺 透明 区 宽度 增加 明显 ,这 说 明 多 次 交配 后 排出 较 多 的 精子 和 附 腺 分 泌 物 。 多 次 交 
配 后 的 塞 丸 略 显 皱 缩 , 还 未 恢复 . 充 盘 (图 版 1: 6.7 )o 精 囊 数 在 交配 后 增加 , 3 一 7 日 龄 明显 
增加 , 说 明 此 时 其 分 化 增殖 能 力 较 强 。 附 腺 分 记 物 的 量 是 随 日 龄 增加 而 逐渐 增加 的 ,5 一 7 
日 岭 附 腺 不 透明 程度 最 大 ,表明 此 时 分 刻 物 完全 充满 附 腺 ,已 交配 附 腺 透明 程度 增加 ， 这 


表 3 KH iii kik ae SABRE RRHKK 





| 
si CK) | ”透明 区 宽度 (um)* 

03 | a 7 

1 24.76 士 2.56 | b 

2 18.48 十 2.11 c 

3 10.25 十 1.78 d 

4 5.1441.78 e 

5 1.6141.24 f 

6 0.00-£0.00 t 


a a sr is SS i 
”不 国 日 龄 各 解剖 \ 欢 察 50 个 附 腺 ,经 方差 分 析 后 , 均 数 土 SD 后 后 的 相同 字母 无 显著 性 差异 〈p 之 0.05)， 不 相同 . 
字母 有 显著 人 性 差异 《p<0.05)。 
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按 怕 雁 蚊 生殖 系统 的 影响 * 

10 12 "45 a7 20 30 
283a 279a 275a 273a 267ab E 
126ab i25ab | “1212b “124ab | 123ab 127ab 
1.0cd 0.8d 0.5d  -0.3de 0.2e | 0.1e 
79 .3b 83.4b 89.34 | 92.0a .95.93 96.4a 
332abe | 322bcd 322bcd | 328bcd | 325bcd 347ab | 345ab 
138ab 134b 133b 1325 133b 147a 134b 
281a 270a | 269a 276a ` 271a 283a ~ -260a 
118ab H9ab Fo 118ab ， 116ab 119ab 126a 124a 





P>0.05， 无 显著 人 性 差异 ; 不 同 字母 > p<0.05 W OTOL, AGHERERD BEER. 


ILS) BAEK o MI ARK ERE Ae A RS BIC: 8、9、10)。 在 交配 
次 数 相 同 的 条 件 下 ， 一 般 蚊 龄 越 长 ， 透明 区 宽度 越 小 ( 表 4)o 


表 .4， 交 配对 不 同日 HAF ROR CEM RADE A? 





ERA ROK) 





















































































RA ee Sa 10—12 1 5517 | ;0 一 22 
0 3.2650}. | 2.0(50)a 1.3(509d 0.8(50)c H 0.3(50)b 4) -0.2(50)c 
1 . 2.6(9)b 2.3(20)a | 1:5G1)e 1.4(183ab | 0.8(12)b — 1.3(4)b 
HEN $ 2 2.5(11)b | 2.3(6)a 2.1(8)b | 1.8(16)a | 1.3(12)a | .1,0(2)b 
| 3 0.7¢7)¢ | 2.4(4)a | 2.3(4)b | 2200 2)be oe E 
4 on 2.5(2)a 3.0(2)a me Gs 2.0(2)a | 
0 56.0(50)a | 75.9(50)a | 77.9(50)a | 83.4(50)a | 93.1(50)a | 94.0(50)a 
4 56.1(9)a | 65.7(22)b| 76.5(31)a | 77.1(18)b | 84.8(12)b{ 80.7(4)b 
存 精 处 (9o) | 2 55-0(1Da | 53,5(6)cd |. 70.3(83b | .72.2(16)c | 77.8(12)e4 71,9(2)e 
3 | 52.5(7)a | 55. OLIE 64.2(4)c f — — 
4 ee 16.7(2)4 46. Da =~ foo = +f EEE TET: 
| d oar, ae ae tate 
0 18 . 50 1.6(50)e | 0. D50)e 0. 065034 0.0(50)c “| 0.0(50)c 
透明 区 宽度 1 | 19-8(10)c 10.4(28)d | 8.6(3424 | 10.1(22)c | 55.0(12?b | 0-0(4)c 
2 | 27.1(12)b] 17.3(6)c 17.1(8)c | 14.3(16)b | 11.2(12)a | 7.7(2)b 
(pm) 3 32.2(8)a | 24.6(4)b | 19.7(4)b | .24.1(2)a-|  — i 
7 4 a 29.8(2)a | 32.7(2)a pis 一 -0(2)a 








z AAAA AD RAMSEMD BRAS OR OER ES (p> 0. 05), ABER w te 
差异 (p<0.05), 


五 、 交 配 次 数 及 其 后 间 歌 期 对 3 DMEM EMA 
交配 一 次 的 雄 蚊 在 交配 后 36 小 时 ,在 精 处 十 据 容 丸 的 比例 恢复 到 正常 水 平 。 精 囊 数 
在 交配 后 12 小 时 有 所 增加 。 附 腺 透明 区 宽度 在 交配 后 60 小 时 内 ， 交 配 和 未 交配 有 明显 
区 别 , 但 84 小 时 恢复 正常 。 | | 
ZE CAS EW HE Se I 127] BAR SADR BE EIB AS 存 精 处 部 分 排 空 精子 。 
精囊 数 增加 不 明显 。36 小 时 后 存 精 处 比例 有 所 增加 ，84 小 时 基本 恢复 正常 ,但 附 腺 透明 
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区 宽度 仍然 明显 存在 (p < 0.05), st 

交配 三 次 的 雄 蚊 在 交配 后 12 IS, AA SEE BB SE, DER ER 
显 增 加 (Cp < 0.05); 84 小 时 , 存 精 处 比例 基本 恢复 到 正常 水 平 ,但 附 腺 透明 区 仍 有 明显 区 
别 。 交 配 二 次 .三 次 的 成 熟 精 囊 数 在 36 小 时 后 有 所 增加 。 


RBS 交配 及 其 后 间 歌 期 对 3 BRAS Rk RhA’ 


ae | SE MALT 
(h) 




















0 






12 1.9(50)w 



























2.3(20)w. a | 2.3(6)w. a 2.4(4)w. a 
36 1.6(50)x 1.3(18)x. b 2.2(9)w. a 2.5(4) w. a 
MER 60 + 1.3(50)w 1.2(18)w.b | 2.0(6)w.s | 2.0(4) w.ab 
84 1.5(50)w 1.4(12)w.b | 1.7(6)w. a 1.5(4) w. b 
42 , 75.9(50)w | 45.7(20)x. b | 53.5(6)y. © | 55.9(4) y.b 
36 78.9(50)w 79.5(18)w. a | 68.1(9)wxb 58.1(4) x.b 
存 精 处 (% ) 60 17.9(50)w 79.1Ç18)w. a | 66.4(6)x-b 68.8(4) x. a 
84 vn besos 80.1(12)w. a 76.2(6)w. a 71.4(4) wx.a 
12 10. 2(50)y 10.4(28)y. a | 17.3(6)x. a 24.6(4)w. a 
6 | 516e 7.0(20)y.b 15.0(10) xb 20.2(4) w. b 
透明 区 宽度 (pm) 60 | 1.6(50)y- 1918p. 6 | 9.5(6yxz. © | 12.904) wee 
84 0.0(€50)y 0.0(12)y. d 8.0(6)x.c 9.4(4) w.c 





* RIRIN WR S ARM MERSRRE) BAA SRESRE SSH (?>0.05)， 不 同 字母 有 显著 性 
着 异 (p<<0.05)。 模 排 ( 交 配 次 数 ; 以 wxyz 表示 ) 和 坚 行 (交配 后 间歇 期 ,以 abed 表示 7) 分别 进 行 方差 分 析 。 


SMR .射精 管 的 长 、 宽 度 与 交配 无 关 (p> 0.05)。 以 上 可 以 看 出 , 交配 二 次 以 
上 的 雄 蚁 ,在 交配 后 84 小 时 ， 存 精 处 的 比例 基本 恢复 正常 (AM RRR REM CH 
5 )o 

讨 论 

大 劣 按 蚊 座 六 羽化 后 6 小 时 ,半数 左右 尾 器 旋转 90°, 10 小 时 少数 尾 器 旋转 180°, 22 
小 时 基本 旋转 完毕 ,这 与 文献 记载 雄 蚁 在 羽化 后 24 小 时 内 ,腹部 从 腹 节 VIHI 起 作 180° 的 
扭转 结果 是 一 致 的 。 羽 化 后 1 小 时 窄 丸 内 可 见 丝 状 精子 , 精 襄 逐 渐 发 育 ,形态 上 成 热 的 精 
子 浙 向 远 端 移动 ， 精 计数 随 着 日 龄 增加 而 舟 渐 减少 ， 这 说 明 塞 丸 产 生 精 子 的 能 力 越 来 越 
Ho ' 

TCE REO BR RTE, ARR, A aA 
而 逐渐 充满 ，5 一 7 HNO RA. .斯 氏 按 蚊 附 腺 前 、 后 部 各 有 不 同 颜色 
(Mahmood 与 Reisen，1982)， 部 分 库 蚊 、. 伊 蚁 也 有 此 现象 。 前 部 与 已 受精 肉 蚊 拒绝 再 次 
交配 有 关 ， 而 后 部 粘 蛋 白 分 泌 物 起 粘着 前 部 分 泌 颗 粒 的 作 (Ramalingam 5 Craig, 
1976), 但 大 劣 按 蚁 前 ,后 部 颜色 区 别 不 显著 。 

大 劣 按 蚊 羽 化 后 48 小 时 内 无 交配 行为 发 生 ( 刘 连珠 等 ,1986), 本 实验 观察 表明 : 1— 
2 日 龄 雄 蚊 有 38.3% 交配 , 因 肉 、 EAE 2 天 后 解剖 ,实际 为 3 一 4 日 龄 ， 其 交配 可 能 在 
羽化 后 2 天 进行 的 。3 一 12 日 龄 雄 收 交 配 能 力 均 较 强 , 20 一 22 日 龄 明显 下 降 , 在 不 同日 龄 
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组 中 ， 多 次 交配 现象 在 12 日 龄 前 均 较 高 。 在 20 一 22 日 龄 组 仍 有 一 只 雄 蚊 与 4 RERE 
配 ,这 说 明 部 分 存活 老龄 堆 蚊 仍 可 保持 较 强 的 交配 能 力 。 斯 民 按 蚁 、 库 态 按 旷 等 交 < 配 能 力 
最 强 是 3 一 7 Hid (Mahmood 和 Reisen, 1982). 蚊 龄 越 长 ,即使 附 腺 充盈 ， 但 交配 能 力 
BORA ASA, 精 原 细胞 的 耗 尽 可 能 与 交配 能 力 降低 有 关 。 老 给 挨 及 伊 蚊 从 蚁 不 
仅 每 个 精囊 内 精子 数量 减少 ,而 且 精 原 细胞 ， 铺 可 形态 学 提示 有 通行 性 改变 CHausermann 
‘和 Nijhout, 1975; Wandall, 1986), . 

日 龄 对 生殖 系统 影响 观察 表明 : 随 着 日 龄 增加 ， 情 春 数 和 逐渐 减少 ,在 精 处 比例 逐渐 增 
加 , 附 腺 透明 区 的 宽度 逐渐 变 罕 直 至 消失 。 交 配 的 影响 表现 为 ， 交配 一 次 后 ， 在 12 日 齿 
前 , 存 精 处 的 比例 变化 不 明显 ,但 透明 区 宽度 增加 ， 多 次 交配 后 其 主要 变化 为 罕 丸 、 输 精 
管 . 贮 精囊 内 的 精子 . 附 腺 分 这 物 的 排 空 ， 这 与 斯 氏 按 蚊 的 观察 结果 是 一 致 的 (Mahmood 
和 Reisen, 1982), 奴 蚁 多 次 交配 一 般 是 间断 进行 即 经 过 一 定 的 闻 歌 期 ,这 与 多 次 交配 后 
生殖 系统 恢复 速度 是 相 一 致 的 ,特别 是 交配 3 次 以 上 的 雄 蚊 , 由 于 恢复 需要 时 间 ， 这 就 限 
制 了 较 强 生殖 能 力 的 雄 蚊 更 多 地 将 精子 输 给 其 它 难 蚊 。Reisen 等 (1981) EHARA 
获 很 少量 已 交配 库 态 按 蚊 ,这 在 种 群 遗 传 学 方面 是 有 意义 的 ,说 明 由 于 温度 BE. 环境 等 
多 种 因素 的 影响 ,自然 界 多 次 交配 的 雄 蚊 数量 是 不 多 的 。 

大 劣 按 蚊 雁 蚊 生 殖 系统 的 变化 主要 是 存 精 处 的 比例 、 附 腺 透明 区 的 宽度 . MESS, 
据 此 可 大 致 判断 其 日 龄 和 交配 史 , 一 般 来 说 ， 多 次 交配 与 未 交配 或 交配 一 次 的 较 易 辨别 。 
根据 本 实验 的 观察 资料 和 数据 , 可 检查 释放 标记 和 本 地 雄 蚊 的 日 龄 和 交配 史 ,以 估计 在 自 
然 界 中 该 种 绝育 雄 六 的 交配 竞争 能 力 ， 对 大 劣 按 蚊 的 遗传 防 制 是 很 有 意义 的 。 
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OBSERVATIONS OF THE MALE MATING ACTIVITY AND THE EFFEC? 
OF AGE AND MATING ON THE MORPHOLOGY OF THE 
MALE REPRODUCTIVE SYSTEM: OF 
ANOPHELES DIRUS 


Huang FU-SHENG Kuanc MiıNc-snu Liyu LIAN-ZHU 


(Deparment of Parasitology, Third Military Medical College, Chongqing) 


Laboratory observations of the effect of age on the morphology of the male reproductive 
system of Anopheles dirus indicated that sperms present in the testes within 1 hour after emer- 
gence and somé male genitalia ‘rotated 180° 10 hour and all the male genitalia rotated' comple- 
tely 22 hour after emergence. Dissection of males with known age indicated that the number 
of spermatocysts decreased, the proportion of the testes occupied by the, sperm reservoir increas- 
ed and the width of clear area in the accessory gland decreased with age., At 25—27° C ma- 
Ximum male, mating activity occurred between 3 and 12 days of age. The effect of mating and 
‘sabsequent resting periods on the male reproductive system of mating with 3 days of age twas 
studied. The results indicated that the proportion of testes occupied” by the sperm  réservoir 
decreased and the width of cléar area in the a¢ cessory gland increased with multiple matings 
and the male reproductive system was capable of rejuvenation after mating. The degree of re- 
covery rate of the repraductive 4#stem after multiple mating took longer than that after ma- 
ting once. Morphological Changes of male reproductive yem were useful for the determi- 
mation of age and mating history of male An. dirus, 


Key words Anopheles dirus——male reproductive system; —age copulation, 
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